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Description: Plug Part Number: D3492-7 
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FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


Drawing Actual 
Tolerance 
Dimension Dimension 
90.270 +/-0.002 Ll 
90.500 +0.006/-0.001 aw 
0.500 +/-0.010 RENE 
0.045 +0.000/-0.002 NENNEN 


Inspection Dwg: D3492 Rev: E 


Method of 


: Comments 
Inspection 


0.060 */-0.005 
0.060 */-0.005 
0.090 *0.000/-0.002 


Measured by: 


Audited by: DEREN Preliminary Approval: Lee 
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